WAN WALKO HN 


lekarz 


urodzony w Krzeszowicach dnia 21 lipca 1873 r., opatrzony sw. Sakra- 
mentami, zasnal w Panu dnia 21 lipca 1937 r. 


Pogrzeb w Krzeszowicach odbędzie się w sobotę dnia 24 b. m. o godzinie 4 po południu. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w sobotę dnia 24 b. m. o godzinie 9 rano w kościele paraf. w Krzeszowicach. 


66 
ana CONCORDIA 
POGRZEBOWY J L Drukarnia Związkowa w Krakowie, ul, Mikołajska 13 
>. JANA WOLNEGO 


Kraków. pl. Szezepanski 2. Telefon 1903-31. 


